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DZIKOWS 


przeżywszy lat 61, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia12 sierpnia 1963 roku. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w piątek 
dnia 16-go bm. o godzinie 9-tej w kościele OO. Karmelitów Bosych 
przy ul. Rakowieckiej. 


Pogrzeb odbędzie się! w| tym samym dniu o godzinie 16 z kościoła 
parafialnego w Zywcu, do grobowca rodzinnego, 


zona i rodzina. 
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